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  أ.د. علي الشبل | مقاطع برنامج يستفتونك

  أ.د. علي الشبل | هل الإبر المدرة للبول أو لسحب الماء هل تفطر

  علي عبدالعزيز الشبل


  
  الابر المدرة للبول لا تفطر. وكذلك الابر التي فيها سحب الماء من اه الركبة من الرجلين او من الرئتين وهي من نوع الابر المدرة فهذه لا تفطر والله اعلم
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